Inż. STANISŁAW 


CHMIELO 


najlepszy i najdrozszy mąż 


zaopatrzony św. Sakramentami, zmarł w Warszawie dnia 7 lutego 1958 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim w Krakowie 
nastąpi w czwartek dnia 13 bm. o godzinie 14, o czym zawiadamiają 
Krewnych, Przyjaciół i Znajomych stroskani: 


żona i rodzina. 


REBMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 zo. u. 


D. Z. 734/58 — 35 
Ja» wów, pl. Szczepański 2 — Tel. 335-607 
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